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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


Αρ. Φύλλου 529 


30 Απριλίου 2002 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 


Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων. 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

Μετην 3428/29.1.2002 απόφαση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων ανακλήθηκε, βάσειτων διατάξεωντου άρθρου 
5 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Α6/9392/91, η άδεια κυκλοφορίας των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων του συ¬ 
νημμένου πίνακα που οι άδειες τους έληξαν την 31.12.2000 και δεν ζητήθηκε η ανανέωσή τους. 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΑΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΦΙΑΣ 


ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΛΗΞΗ 

Α3ΤΑ ΜΕϋΙΟΑ Α<3 ΟΕΒΜΑΝΥ 

ΕΝϋΟΧΑΝ 

001150201 

ϋΡ.Ρϋ.ΙΝϋ 

100 ΜΟ/νίΑΙ 

ΦΒΤΧΙΟνίΑΙδ 

951231 

ΑνΕΝΤΙδ ΡΗΑΒΜΑ ΑΕΒΕ 

ΑΚ3ΙΟΟΤΕ 

1976402 01 

ΟΡΑΙ.δϋδΡ 


Φ ΡΙΧ500ΜΙ 

951231 

ΑΚ3ΙΟΟΤΕ 

1976401 01 

ΟΗνν.ΤΑΒ 


ΦΒΤΧ60(ΒΙΙδΤ5Χ12) 

951231 

ΙΟΜυϋΑΙ 

0033309 01 

Μ.ϋ.ΝΑδ.δΡ 

4% (5,2ΜΟ/ϋΟδΕ) 

Φ ΡΙΧ30ΜΙ (230 ψεκασμ.) 

001231 

ΒΑΧΤΕΡ ΗΕΙΙΑ3 ΕΠΕ 

ΤΠίνΕ 1000 

1894001 01 

ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 


Φ ΒΟΤΤΙΕΧ250ΜΙ 

951231 

ΤΒίνΕ 1000 

1894001 02 

ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 


Φ ΒΟΤΤΙΕΧ500ΜΕ 

951231 

ΤΒίνΕ 1000 

1894001 03 

ΙΝϋ.ΕΜ.ΙΝΡ 


ΦΒΟΤΤΙΕΧ1000ΜΙ 

951231 

ΒΙΟΜΕϋΙΟΑ Α.Ε. 

ΑΗΡΙΝΕ 

2229601 01 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

30ΜΟ/ΤΑΒ 

ΦΒΤΧ30(ΒϋδΤΕΧ10) 

001231 

ΟΙΙΜΑΘΕ 

1702901 01 

ΟΑΡ3 

ΙΟΟΜΟ/ΟΑΡ 

Φ ΒΤΧ48 

951231 

ΙΟϋΙΝΕ δΟΐυΤΙΟΝ/ΒΙΟΜΕϋΙΟΑ 

2223201 01 

δΟΙ.ΕΧΤ.ϋδ 

2% 

ΦΡΙΧ50ΜΙ 

001231 

ΙΟϋΙΝΕ ΤΙΝΟΤυΒΕ/ΒΙΟΜΕϋΙΟΑ 

2223202 01 

ΤΙΝΟΤ 

2,5% 

ΦΡΕΧ50ΜΙ 

001231 

ΒΙΟΜΕϋΙΟΑ- ΟΗΕΜΙΟΑΑ.Ε. 

ΟδΤΙΟΙΑΙΟΙΝ 

2089201 01 

Μ.ϋ.ΝΑδ.δΡ 

50Ιϋ/ϋΟδΕ 

ΦΡΙΧ2ΜΙ 

001231 

ΒΡΙ3ΤΟΙ ΜΥΕΒ3 δΟυΐΒΒ ΑΕΒΕ 

ΑΖΑΟΤΑΜ 

1903904 01 

ϋΡ.Ρϋ.ΙΝϋ. 

0,50/νΐΑί (ΙΜ.ΐν) 

Ν ΒΤΧίνίΑΙ 

901231 

ΑΖΑΟΤΑΜ 

1903904 01 

ϋΡ.Ρϋ.ΙΝϋ. 

0,50/νΐΑί (ΙΜ.ΐν) 

Ν ΒΤΧίνίΑΙ 

901231 

ΑΖΑΟΤΑΜ 

1903904 02 

ϋΡ.Ρϋ.ΙΝϋ. 

0,5Ο/νΐΑΕ (ΙΜ.ΐν) 

Ξ ΒΤΧ160νΐΑΕ3/05Θ 

901231 

ΑΖΑΟΤΑΜ 

1903904 02 

ϋΡ.Ρϋ.ΙΝϋ. 

0,5Ο/νΐΑΕ (ΙΜ.ΐν) 

Ξ ΒΤΧΐνΐΑΙδ/05Ο 

901231 

ΟΑΡΟΤΕΝ 

1715803 01 

ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

Φ ΒΤΧ20(ΒΙΙδΤΕΡ2Χ10) 

951231 

ΟΑΡΟΤΕΝ 

1715803 02 

ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

Ξ ΒΤΧ30 

951231 

ΡΑΒΑϋΡΟΧΙΙ 

1056005 01 

ΟΑΡ3 

500ΜΘ/ΟΑΡ 

Φ ΒΤΧ100(ΒΙΙδΤ25Χ4) 

951231 

ΡΑΒΑϋΡΟΧΙΙ 

1056005 02 

ΟΑΡ3 

500ΜΘ/ΟΑΡ 

Φ ΒΤΧ12(ΒΙΙδΤ3Χ4) 

951231 

ΡΑΒΑϋΡΟΧΙΙ 

1056002 01 

Ρϋ.ΟΡΑ.δϋδ 

250ΜΟ/5ΜΕ 

Φ ΡΙΧ60ΜΙ 

901231 

ΡΑΒΑϋΡΟΧΙΙ 

1056002 01 

Ρϋ.ΟΡΑ.δυδ 

250ΜΟ/5ΜΕ 

Φ ΡΙΧ60ΜΙ 

901231 

ΡΑΒΑϋΡΟΧΙΙ 

1056004 01 

Ρϋ.ΟΡΑ.δϋδ 

500ΜΟ/5ΜΕ 

Φ ΡΙΧ60ΜΙ 

951231 

ΡΑΒΑϋΡΟΧΙΙ 

1056006 01 

ΤΑΒ 

ΙΟ/ΤΑΒ 

ΦΒΤΧ100(ΒϋδΤ25Χ4) 

951231 

ΡΑΒΑϋΡΟΧΙΙ 

1056006 02 

ΤΑΒ 

1(3/ΤΑΒ 

ΦΒΤΧ12(ΒϋδΤ3Χ4) 

951231 

ΒΥΚΟυίϋΕΝ ΙΟΜΒΕΡΟ 0ΗΕΜΙ80ΗΕ ΡΑΒΡΙΚΟ.Μ.Β.Η.ΚΟΝ 

ΡΑΝΤΟΡΡΑΖΟΙ/ΒΥΚΟυΐϋΕΝ 2249301 01 Ε.Ο.ΤΑΒ 

40 Μ (3/ΤΑΒ 

ΦΒΤΧ14 

001231 

ΡΑΝΤΟΡΡΑΖΟΙ/ΒΥΚ ΟυίϋΕΝ 

2249301 02 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

40 Μ (3/ΤΑΒ 

Φ ΒΤΧ28 

001231 
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ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΛΗΞΗ 

ΟΑΝΑ Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 





ΜΕΡΟΝΕΜ 

2236401 01 

ϋΡ.Ρϋ.ΙΝύ 

250Μ<3Λ/ΙΑί(ΐν) 

Ν ΒΤΧΙΟνίΑίδ 

001231 

ΜΕΡΟΝΕΜ 

2236404 01 

ϋΡ.Ρϋ.ΙΝύ 

500Μ<3Λ/ΙΑί(ΙΜ) 

Ν ΒΤΧΐνΐΑί+ΑΜΡΧ2ΜίδΟίν 001231 

ΟΗΕΜΙΟΑ Α.Ε. 

ΑΜΡΙΤΑΟΙΟί 

1628004 01 

ΟΑΡδ 

250ΜΟ/ΟΑΡ 

ΚΒΤΧ16 

951231 

ΑΜΡΙΤΑΟΙΟί 

1628004 02 

ΟΑΡδ 

250ΜΟ/ΟΑΡ 

ΦΒΤΧ12 

951231 

ΑΜΡΙΤΑΟΙΟί 

1628005 01 

ΟΑΡδ 

500ΜΟ/ΟΑΡ 

ΚΒΤΧ12 

951231 

ΑΜΡΙΤΑΟΙΟί 

1628007 01 

ϋΡ.Ρϋ.ΙΝύ 

1000ΜΘ/νΐΑί 

Φ ΒΤΧίνίΑί+ΙΑΜΡΧδΜίδΟί 901231 

ΑΜΡΙΤΑΟΙΟί 

1628007 01 

ϋΡ.Ρϋ.ΙΝΟ 

ΙΟΟΟΜΟ/νίΑί 

Φ ΒΤΧίνίΑί+ΙΑΜΡΧδΜίδΟί 901231 

ΒΙΟδΟΑί 

1988601 01 

Ρϋ.οΡΑ.δυδ 

200ΜΟ/5Μί 

Φ ΡίΧ120Μί 

951231 

ϋΕΜΕΤΟνίΧ 

1734901 01 

δγρ 

15ΜΟ/5Μί 

Φ ΡίΧΙδΟΜί 

951231 

ϋΕΜΕΤΟνίΧ 

1734902 01 

δγρ 

25ΜΟ/5Μί 

Φ ΡίΧΙδΟΜί 

951231 

ϋΟίΟδΡΑδΜΟ 

1904401 01 

ΟΤΑΒ 

100ΜΟ/ΤΑΒ 

Φ ΒΤΧ50 

951231 

ΕίΡΙΗΟΡΜΟ 

0948501 01 

ΟΙί.Υ.ΙΝϋ 

50ΜΘ/2Μί ΑΜΡ 

Φ ΒΤΧ1ΑΜΡΧ2Μί 

951231 

ΟΕΡΟΝΙΚ 

0934501 01 

ΤΑΒ 

50ΜΟ/ΤΑΒ 

Φ ΒΤΧ50 

951231 

ΟΕΡΟΝΙΚ 

0934502 01 

ΤΑΒ 

75ΜΟ/ΤΑΒ 

Φ ΒΤΧ20 

951231 

ΟΕΡΟΝΙΚ 

0934503 01 

ΤΑΒ 

25ΜΟ/ΤΑΒ 

Φ ΒΤΧ50 

951231 

ΚΙΡΙΚ 

1284901 01 

δ.Ο.ΤΑΒ 

100ΜΟ/ΤΑΒ 

Φ ΒΤΧ20 

901231 

ΚΙΡΙΚ 

1284901 01 

δ.Ο.ΤΑΒ 

100ΜΟ/ΤΑΒ 

Φ ΒΤΧ20 

901231 

ΚΙΡΙΚ 

1284901 02 

δ.Ο.ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

Κ ΒΤΧ30 

901231 

ΚΙΡΙΚ 

1284901 02 

δ.Ο.ΤΑΒ 

100ΜΟ/ΤΑΒ 

Κ ΒΤΧ30 

901231 

ΚΙΡΙΚ 

1284902 01 

δ.Ο.ΤΑΒ 

50ΜΟ/ΤΑΒ 

Φ ΒΤΧ30 

951231 

δΤΙΡΑΡΟί 

1735301 01 

ΤΑΒ 

250ΜΟ/ΤΑΒ 

Φ ΒΤΧ30 

951231 

νΕΝΟίΟΝΕ 

1734501 01 

Ο.ΤΑΒ 

100ΜΟ/ΤΑΒ 

Φ ΒΤΧ40 

951231 

νΕΝΟίΟΝΕ 

ΟΙΒΑ- ΘΕΙΟΥ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ 

1734502 01 

Ο.ΤΑΒ 

200ΜΟ/ΤΑΒ 

Φ ΒΤΧ25 

951231 

ΑΡΕϋΙΑ 

198071 01 

ΙΝΤδΟ.ΙΝΡ. 

5ΜΟ/5Μί ΑΜΡ 

Κ ΒΤΧ4ΑΜΡΧ5Μί 

951231 

ΑΡΕϋΙΑ 

198702 01 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ. 

15ΜΘ/5Μί ΑΜΡ 

Κ ΒΤΧ4ΑΜΡΧ5Μί 

951231 

005Μ0ΡΗΑΡΜΕΠΕ 

ΜΑΧΙΜΙΟΕΤΙΝ 

1815701 01 

ΟΑΡδ 

300ΜΟ/ΟΑΡ 

Φ ΒΤΧ8(ΒίΙδΤ2Χ4) 

951231 

ΡΡΕίΙδΙΝ 

2212701 02 

ΟΑΡδ 

300ΜΟ/ΟΑΡ 

Φ ΒΤΧ50(ΒίΙδΤ5Χ10) 

001231 

οουρ Ο.Ε. ΚΟΥΠΑΡΟΥΣΟΣ Α. & ΣΙΑ 
ΒΟΝΑΤΟί-Ρ 

1679602 01 

Ο.ΤΑΒ 

50ΜΟ/ΤΑΒ 

Φ ΒΤΧ30 

951231 

ΟΥΟίΟΜΥΟΙΝΕ-Κ 

1640704 01 

Ρϋ.οΡΑ.δυδ 

250ΜΟ/5Μί 

Φ ΡίΧ60Μ. 

951231 

ΟΥΟίΟΜΥΟΙΝΕ-Κ 

1640705 01 

Ρϋ.οΡΑ.δυδ 

500Μ(3/5Μί 

Φ ΡίΧ60Μ. 

951231 

ΕΡδΙίΑΤ 

2318401 01 

ΤΑΒ 

5ΜΟ/ΤΑΒ 

Φ ΒΤΧ20 

951231 

ΗΙϋΡΟδΑΝ 

091310201 

ΤΑΒ 

1.5ΜΟ/ΤΑΒ 

Φ ΒΤΧ30 

951231 

ΗΙϋΡΟδΑΝ 

091310301 

ΤΑΒ 

4.5ΜΟ/ΤΑΒ 

Φ ΒΤΧ36 

951231 

ΗΙϋΡΟδΑΝ 

091310401 

ΟΡ.δΟ.ϋ. 


Ξ ΡίΧ20Μί 


ίΙΑΜΥΟΙΝ 

2088902 01 

Ρϋ.οΡΑ.δυδ 

250ΜΘ/5Μί 

Φ ΡίΧΘΟΜί 

001231 

ΟΡΕΒΡΙΝ 

0932506 01 

ΟΑΡδ 

500ΜΘ/ΟΑΡ 

ΦΒΤΧ16 

951231 


0932506.02 

ΟΑΡδ 

500ΜΘ/ΟΑΡ 

ΦΒΤΧ12 


δΑΟΟΗΑΡΙΝ δθϋΐυΜ/οουρ 

1879701 01 

ϋΙδΡ.ΤΑΒ 

15(11.392)ΜΟ/ΤΑΒ 

Φ ΒΤΧ20 

951231 

δΑΟΟΗΑΡΙΝ δΟϋΐυΜ/ΟΟυΡ 

1879701 02 

ϋΙδΡ.ΤΑΒ 

15(11.392)ΜΟ/ΤΑΒ 

ΝΒΤΧ143 

951231 

δΑΟΟΗΑΡΙΝ δΟϋΐυΜ/ΟΟυΡ 

1879702 01 

ϋΙδΡ.ΤΑΒ 

60(45.57)ΜΟ/ΤΑΒ 

Φ ΒΤΧ20 

901231 

δΑΟΟΗΑΡΙΝ δΟϋΐυΜ/ΟΟυΡ 

1879702 01 

ϋΙδΡ.ΤΑΒ 

60(45.57)ΜΟ/ΤΑΒ 

Φ ΒΤΧ20 

901231 

δΑΟΟΗΑΡΙΝ δΟϋΐυΜ/ΟΟυΡ 

1879702 02 

ϋΙδΡ.ΤΑΒ 

60(45.57)ΜΟ/ΤΑΒ 

ΝΒΤΧ143 

901231 

δΑΟΟΗΑΡΙΝ δΟϋΐυΜ/ΟΟυΡ 

1879702 02 

ϋΙδΡ.ΤΑΒ 

60(45.57)ΜΟ/ΤΑΒ 

ΝΒΤΧ143 

901231 

δΑΟΟΗΑΡΙΝ δΟϋΐυΜ/ΟΟυΡ 

1879705 01 

ϋΙδΡ.ΤΑΒ 

16.458(12.5) ΜΟ/ΤΑΒ Φ ΒΤΧ20 

901231 

δΑΟΟΗΑΡΙΝ δΟϋΐυΜ/ΟΟυΡ 

1879705 01 

ϋΙδΡ.ΤΑΒ 

16.458(12.5) ΜΟ/ΤΑΒ Φ ΒΤΧ20 

901231 

δΑΟΟΗΑΡΙΝ δΟϋΐυΜ/ΟΟυΡ 

1879705 02 

ϋΙδΡ.ΤΑΒ 

16.458(12.5) ΜΟ/ΤΑΒ Ν ΒΤΧ143 

901231 

δΑΟΟΗΑΡΙΝ δΟϋΐυΜ/ΟΟυΡ 

1879705 02 

ϋΙδΡ.ΤΑΒ 

16.458(12.5) ΜΟ/ΤΑΒ Ν ΒΤΧ143 

901231 

δΤΕΡΜΙΝΑί 

0912802 01 

ΤΑΒ 

10ΜΟ/ΤΑΒ 

ΦΒΤΧ100 

951231 

ϋΕΜΟΑΒΕΕ 

ϋΕΜΟνΑί 

2058901 01 

ΕΥ.ϋΡΟ.δΟί 

0.03% 

ΦΡίΧδΜί 

001231 

ΕίΚΟΡΑδ-Ε 

2284301 01 

ΟΒΑί.δυδΡ 

306ΜΟ/5Μί 

Ξ ΡίΧ200Μί 

001231 

ΕίΚΟΡΑδ-Ε 

2284301 02 

οΡΑί.δυδΡ 

306ΜΟ/5Μί 

Ξ ΡίΧ240Μί 

001231 

ΚΡΑΜΕΡΙΝ 

2269101 01 

ΟΒΑί.δυδΡ 

125ΜΟ/5Μί 

Ξ ΒΤΧΡίΧΘΟΜί 

001231 

ΚΡΑΜΕΡΙΝ 

2269101 02 

ΟΡΑί.δυδΡ 

125ΜΟ/5Μί 

Ξ ΡίΧΙΟΟΜί 

001231 

ΟδΚΙΒΡΑί 

2269001 01 

ΤΑΒ 

5ΜΟ/ΤΑΒ 

Ξ ΡίΧΙΟΟΟΤΑΒδ 

001231 

ΟδΚΙΒΡΑί 

2269001 02 

ΤΑΒ 

5ΜΟ/ΤΑΒ 

Ξ ΡίΧδΟΟΤΑΒδ 

001231 

ΟδΚΙΒΡΑί 

2269001 03 

ΤΑΒ 

5ΜΟ/ΤΑΒ 

Ξ ΡίΧΙΟΟΤΑΒδ 

001231 

ΟδΚΙΒΡΑί 

2269001 04 

ΤΑΒ 

5ΜΟ/ΤΑΒ 

Ξ ΡίΧ30ΤΑΒδ 

001231 

ΟδΚΙΒΡΑί 

2269001 05 

ΤΑΒ 

5ΜΟ/ΤΑΒ 

Ξ ΡίΧΙΟΤΑΒδ 

001231 
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ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΛΗΞΗ 

ΡΠΟΝΕΙΙΗΙΤ 

0934601 01 

ΤΑΒ 

2.5ΜΟ/ΤΑΒ 

Φ ΒΤΧ30 

951231 

ΡΠΟΝΕΙΙΗΙΤ 

0934602 01 

ΤΑΒ 

1ΜΟ/ΤΑΒ 

Φ ΒΤΧ30 

951231 

δυΡΜΑΟΑί 

1545801 01 

ΟΑΡδ 

500ΜΘ/ΟΑΡ 

ΝΒΤΧ100 

951231 

δυΡΜΑΟΑί 

1545801 02 

ΟΑΡδ 

500ΜΘ/ΟΑΡ 

ΦΒΤΧ16 

951231 

δυΡΜΑΟΑί 

1545802 01 

ΟΑΡδ 

250ΜΘ/ΟΑΡ 

ΦΒΤΧ16 

951231 

δυΡΜΑΟΑί 

1545802 02 

ΟΑΡδ 

250ΜΟ/ΟΑΡ 

ΝΒΤΧ100 

951231 

δυΡΜΑΟΑί 

1545803 01 

Ρϋ.οΡΑ.δυδ 

250ΜΟ/5Μί 

Φ ΡίΧΙΟΟΜί 

951231 

δυΡΜΑΟΑί 

1545804 01 

Ρϋ.οΡΑ.δυδ 

125ΜΟ/5Μί 

Φ ΡίΧΙΟΟΜί 

951231 

δυΡΜΑΟΑί 

1545805 01 

Ρϋ.οΡΑ.δυδ 

500ΜΟ/5Μί 

Φ ΡίΧΙΟΟΜί 

951231 

υριοοΝ 

1722504 02 

δυρρ 

50ΜΘ/δυΡ 

ΦΒΤΧ10 

951231 

υριοοΝ 

1722505 01 

δυρρ 

100ΜΘ/δυΡ 

ΦΒΤΧ12 

951231 

υριοοΝ 

1722503 02 

δ.Ρ.Ε.Ο.ΤΑ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

ΦΒΤΧ10 

951231 

ΖΙδΕΡΡΙΝ 

1018001 01 

ΤΑΒ 

40ΜΟ/ΤΑΒ 

Φ ΒΤΧ30 

951231 

ΖΙδΕΡΡΙΝ 

1018002 01 

ΤΑΒ 

80ΜΟ/ΤΑΒ 

Φ ΒΤΧ30 

951231 

Ε.Ο.ϋΕ ννιττ & ΟΟΜΡΑΝΥ ίΙΜΠΈϋ. ΕΝΟίΑΝϋ 





Ε.Ο.ϋΕ ννίΤΤ'δ (ΒίΑΝΚ) ίΑΒΕί 
ΕΡΟΟΑΕΒΕ 

2242101 01 

ΕΝΕΜΑ 

(21.4+9.4)0/118Μί 

Φ ΡίΧΙ 18Μί+ μαλακό 

001231 

υρο 3000 ΟΗίΟΡυΡΕ ϋΕ δΟϋΐυΜ 

2088601 01 

Βί.ΙΡ.δΟί 

0.9% 

Ν ΒΤΧ4ΒΑΟδ Ρ\/ΟΧ3000Μί 

001231 

υρο 3000 \Α/ΑΤΕΡ ΡΟΡ ΙΡΡΙΟΑΤΙΟΝ 
ΡΑΡΜΑΝΙΟ ΑΒΕΕ 

2088501 01 

Βί.ΙΡ.δΟί 

3000Μί 

Ν ΒΤΧ4ΒΑΟδ Ρ\/ΟΧ3000Μί 

001231 

ΑΡΝΑΡΙί 

2082401 01 

ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

ΦΒΤΧΙΟ(ΡΟΙίΙΧΙΟ) 

001231 

ΝΕδΤΑΝ 

1948101 01 

ΤΑΒ 

200ΜΟ/ΤΑΒ 

Φ ΒΤΧ130 

951231 

ΝΕδΤΑΝ 

1948101 02 

ΤΑΒ 

200ΜΟ/ΤΑΒ 

ΝΒΤΧ100 

951231 

ΤΡΙΟΗΟΟΙΝ 

1886401 01 

ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΦΒΤΧ4 

951231 

ΤΡΙΟΗΟΟΙΝ 

1886401 02 

ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

ΦΒΤΧ8 

951231 

ΡΑΡΜΕϋΙΑ Ε.Π.Ε. 

ΜυίΤΙΡΟΒΜΙί 

ΡΡΕδΕΝίυδ ΚΑΒΙ ΗΕίίΑδ ΑΕ 

2218803 01 

ΟΡ.ΟΡ.δϋ 

ΙΟΟΜΟ/δΑΟΗΕΤ 

Φ ΒΤΧ20 δΑΟΗΕΤδ 

001231 

νΑΜΙΝ 14 ΕίΕΟΤΡΟίΥΤΕΡΡΕΕ 

1640304 01 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 


Ν ΙΒΟΤΤίΕΧδΟΟΜί 

951231 

νΑΜΙΝ 14 ΕίΕΟΤΡΟίΥΤΕ ΡΡΕΕ 

1640304 02 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 


Ν ΙΒΟΤΤίΕΧΙΟΟΟΜί 

951231 

ΡΡΕΖΥϋΕΡΜ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑί ΕΠΕ 
ΟυδΙΜΟίΟί 

2239901 01 

ΕΥ.ϋΡΟ.δΟί 

0.25% 

Φ ΡίΧ5Μί 

001231 

ουδίΜΟίΟί 

ΟΑίΕΝΙΟΑ ΑΕ 

2239902 01 

ΕΥ.ϋΡΟ.δΟί 

0.50% 

Φ ΡίΧ5Μί 

001231 

ΡΡυΒΙΟδΕΟΑίΟΐυΜ 

0403901 01 

ορ.δοί.δϋ 


Φ ΒΤΧ20ΑΜΡ(ΟΡΑί)χ 10Μ ί 

951231 

δυΡΟΑΜ 

1318001 01 

δυρρ 

300ΜΘ/δυΡ 

Φ ΒΤΧ12(ΒίΙδΤ 1X12) 

951231 

δυΡΟΑΜ 

1318003 01 

ΤΑΒ 

200ΜΟ/ΤΑΒ 

Φ ΒΤΧ20(ΒίΙδΤΕΡ2Χ10) 

951231 

δυΡΟΑΜ 

ΟΕΝΕΡΗΑΡΜΑΕ 

1318004 01 

ΤΑΒ 

300ΜΟ/ΤΑΒ 

Φ ΒΤΧ20(ΒίΙδΤ2Χ10) 

951231 

ΚΙΚΕΛΑΙΟ 

1905501 01 

ΟΙί 

100% 

Φ ΡίΧδΟΜί 

901231 

ΚΙΚΕΛΑΙΟ 

ΛΕΥΚΗ ΜΑΛΑΚΗ ΠΑΡΑΦΙΝΗ 

1905501 01 

ΟΙί 

100% 

Φ ΡίΧδΟΜί 

901231 

(\/ΑδΕίΙΝΕ)/ΟΕΝΕΡΗΑΡ 

ΛΕΥΚΗ ΜΑΛΑΚΗ ΠΑΡΑΦΙΝΗ 

1930301 01 

ΟΙΝΤ.ΕΧΤ.υ 

100% 

ΦΙΤυΒΧΙδΟ 

951231 

(\/ΑδΕίΙΝΕ)/ΟΕΝΕΡΗΑΡ 

ΗΟΕΟΗδΤ ΜΑΡΙΟΝ ΡΟυδδΕί ΑΒΕΕ 

1930301 02 

ΟΙΝΤ.ΕΧΤ.υ 

100% 

Φ ΐνΑδΕΧ90Θ 

951231 

ΙδυΗυΜΑΝ ΒΑδΑί 

1997404 01 

ίΝΤδυδΡ 

ιοο ιυ/Μί 

Φ ΒΤΧίνίΑίΧδΜί 

951231 

ΙδυΗυΜΑΝ ΒΑδΑί ΟΡΤΙΡΕΝ 

1997408 01 

ίΝΤδυδΡ 

ιοο ιυ/Μί 

Φ ΒΤΧ50ΑΡΤΡϋ0ΕδΧ3Μί 

951231 

ΙδυΗυΜΑΝ ϋΕΡΟΤ 

1997406 01 

ίΝΤδυδΡ 

ιοο ιυ/Μί 

Φ ΒΤΧίνίΑίΧδΜί 

951231 

ΙδυΗυΜΑΝ ϋΕΡΟΤ ΟΡΤΙΡΕΝ 

1997409 01 

ίΝΤδυδΡ 

ιοο ιυ/Μί 

ΒΤΧ50ΑΡΤΡΙϋ0ΕδΧ3Μί 

951231 

ΙδυΗυΜΑΝ Η 

1997402 01 

ΙΝΤδΟί 

ιοο ιυ/Μί 

Φ ΒΤΧίνίΑίΧΙΟΜί 

951231 

ΙδυΗυΜΑΝ Η ΟΡΤΙΡΕΝ 

ΚίΕνΑΕΠΕ 

1997407 01 

ΙΝΤδΟί 

ιοο ιυ/Μί 

ΒΤΧ50ΑΡΤΡΙϋ0ΕδΧ3Μί 

951231 

ίυΜΑΝΙΑ 

1703402 01 

δΥΡ 

5ΜΟ/5Μί 

Φ ΡίΧ125Μί 

951231 

δΐίΑΝτυδδ 

0946101 01 ΕίΙΧ 

(50+30)ΜΟ/5Μί 

Φ ΡίΧ120Μί 

951231 

ΚίΙΝΙΚ ΡΗΑΡΜ. ΠΑΝΤ. Δ. ΤΣΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 





ίΕΒΕννΟΗίΤΙΝΚΤυΡ 

ίΑνί ΡΗΑΡΜ ΑΕ 

2227001 01 

δΟί.Εχτ.υδ 

10.57%+10.57% 

ΦΤυΒΧΘΟ 

001231 

ίΟΝΟΑΟυΐΝ 

1057401 01 ΩΑΡδ 

275ΜΟ/ΟΑΡ 

Φ ΒΤΧ30(ΒίΙδΤ 3X10) 

951231 

ίΑνίΡΗΑΡΜ ΗΕίίΑδ ΑΕ 






ΕΜΙΝΑδΕ 

1967901 01 ίΥ.Ρϋ.ΙΝύ 

30 υΝΙΤδ/νίΑί 

Ν ΒΤΧ1 \/ΙΑί+1 ΑΜΡΧδΜίδΟί 

951231 

ίΕΟΝΤΙΚΑ.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 





ίΕΑΝΙΜΟί 

1999001 01 ΤΑΒ 

10ΜΟ/ΤΑΒ 

ΦΒΤΧ10 

951231 
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ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΛΗΞΗ 

ΜΕΑϋ ΟΟΗΝδΟΝ ΑΕΒΕ 






ΝΕΡΑϋΟΝ 

2225901 01 ΤΑΒ 

50ΜΟ/ΤΑΒ 

ΦΒΤΧ28(ΒϋδΤ2Χ14) 

001231 

ΝΕΡΑϋΟΝ 

2225902 01 ΤΑΒ 

100ΜΟ/ΤΑΒ 

ΦΒΤΧ28(ΒϋδΤ2Χ14) 

001231 

ΝΕΡΑϋΟΝ 

2225903 01 ΤΑΒ 

200ΜΟ/ΤΑΒ 

ΦΒΤΧ28(ΒϋδΤ2Χ14) 

001231 

ΝΕΡΑϋΟΝ 

2225904 01 

ΤΑΒ 

300ΜΟ/ΤΑΒ 

ΦΒΤΧ14ΣΕ ΒϋδΤΕΡδ 

001231 

ΜΕϋΕΟΗΡΟΜΑ.Ε. 

ΜΕϋΙΟΗΡΟΕ 1627401 01 

ΕΤ. ίΑνίΡΗΑΡΙΜ ΗΕΕΕΑ8 Α.Ε. 

ΤΑΒ 

10ΜΟ/ΤΑΒ 

Φ ΒΤΧ20 

951231 


ΜΟΡΡΙΟΟΝΤΙΝ 

1929408 


ΟΡ. ΘΡΑΝ. 

20ΜΘ/δΑΟΗΕΤ 


ΜΟΡΡΙΟΟΝΤΙΝ 

1929409 


ΟΡ. ΘΡΑΝ. 

30ΜΘ/δΑΟΗΕΤ 


ΜΟΡΡΙΟΟΝΤΙΝ 

1929410 


ΟΡ. ΘΡΑΝ. 

60ΜΘ/δΑΟΗΕΤ 


ΜΟΡΡΙΟΟΝΤΙΝ 

1929411 

ΟΡ. ΘΡΑΝ. 

ΙΟΟΜΟ/δΑΟΗΕΤ 



ΜΟΡΡΙΟΟΝΤΙΝ 

ΜΕϋΙΟΗΡΟΜΑ.Ε. 

1929412 


ΟΡ. ΘΡΑΝ. 

200ΜΘ/δΑΟΗΕΤ 


3ΑΡΟΡΟΙ 

162110201 

δΥΡ 

5ΜΟ/5ΜΙ 

Φ ΡΕΧ125ΜΙ 

901231 

3ΑΡΟΡΟΙ 

162110201 

δΥΡ 

5ΜΟ/5ΜΙ 

Φ ΡΕΧ125ΜΙ 

901231 

δϋίΕΝ 

1993602 01 

ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

Φ ΒΤΧ20(ΣΕ ΒϋδΤ) 

951231 

γυοορίΝ 

1673201 01 

ΟΙΝΤ.ΕΧΤ.υ 

0.05% 

ΦΤϋΒΧ25Θ 

951231 

ΝΑΡΡ ΙΑΒΟΡ ΙΤϋ ΑΓΓΛΙΑ 

ΜΟΡΡΗΙΝΕ δϋΕΡΑΤΕ/ΝΑΡΡ 
ΙΑΒΟΡΑΤΟΡΙΕδ 

2041602 01 

ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

Φ ΒΤΧ28 

001231 

ΜΟΡΡΗΙΝΕ δϋΕΡΑΤΕ/ΝΑΡΡ 
ΙΑΒΟΡΑΤΟΡΙΕδ 

ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

2041601 01 

ΤΑΒ 

10ΜΟ/ΤΑΒ 

Φ ΒΤΧ28 

001231 

ϋΙΡΙϋΝΑ 

1706701 01 

ΤΑΒ 

250ΜΟ/ΤΑΒ 

Φ ΒΤΧ30 

901231 

ϋΙΡΙϋΝΑ 

1706701 01 

ΤΑΒ 

250ΜΟ/ΤΑΒ 

Φ ΒΤΧ30 

901231 

ΕΟίΟΡΙΟΝ 

1099901 01 

ΤΑΒ 

50ΜΟ/ΤΑΒ 

Φ ΒΤΧ30 

951231 

ΕΟίΟΡΙΟΝ 

1099902 01 

ΤΑΒ 

100ΜΟ/ΤΑΒ 

Φ ΒΤΧ30 

951231 

ΡΟΡΒΙΡΗΕΝ 

1271001 01 

Ο.ΤΑΒ 

400ΜΟ/ΤΑΒ 

Φ ΒΤΧ20 

951231 

ΝΟΡΜΑνίΧ 

1664201 01 

δΥΡ 

(50+30)ΜΟ/5ΜΙ 

Φ Ρ1X200 ΜΕ 

901231 

ΝΟΡΜΑνίΧ 

1664201 01 

δΥΡ 

(50+30)ΜΟ/5Μί 

Φ ΡΙΧ200ΜΙ 

901231 

ΤΕΡΙΜΟΝ 

1919601 01 

ΤΑΒ 

10ΜΟ/ΤΑΒ 

Φ ΒΤΧ30 

951231 

ΤΡΕΡΑΡΑδΕΝ 

1703201 02 

ΤΑΒ 

5ΜΟ/ΤΑΒ 

Φ ΒΤΧ30 

951231 

ΝΟΝ/ΑϋΕΝΤΑΕ ΕΠΕ 

ΒΕΚΙΙΝΙδ 

1896702 01 

ΗΕΡΒΑΕ.ΤΕΑ 


ΦΒΤΧ150 

951231 

ΒΕΚΙΙΝΙδ 

ΝΟνΑΡΤΙδ (ΗΕΕΕΑδϊ Α.Ε.Β.Ε. 

1896701 02 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

Φ ΒΤΧ40(ΒΙΙδΤ 2X20) 

951231 

ΑΡΕϋΙΑ 

198070301 

Ι.Υ.Ρ.ΐν.ΙΝ 

15ΜΘ/νΐΑΕ 

Φ ΒΤΧ4νΐΑΕδ+ΑΜΡδ χ5ΜΕ 

951231 

ΚΟί-ΡΕΤΑΡϋ ΖΥΜΑ 

0209601 01 

δΡ.δΟ.ΤΑΒ 

600ΜΟ/ΤΑΒ 

Φ ΒΤΧ40(ΣΕ ΒΙΙδΤ 4X10) 

951231 

ΕΟΟΑΟΟΡΤΕΝ \Λ/ΙΤΗ ΝΕΟΜΥΟΙΝ 

0901802 01 

ΟΙΝΤ.ΕΧΤ.υ 

0.02%+0.5 %\Α/ΛΛ/ 

ΦΤΒΧ150 

951231 

ΝΕΡΡΕδΟί 

0998501 01 

ϋΡ.Ρϋ.ΙΝΟ 

25ΜΟ/ΑΜΡ 

Φ 5ΑΜ Ρ +5ΑΜ Ρχ2 Μ Ε δΟΕΥ 

951231 

ΝΟΥΑΡΤΙδ ΗΕΕΕΑδ ΑΕΒΕ - ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΒΑ ΥΙδΙΟΝ 





ΑΟΕΤΥΕΟΗΟϋΝΙΙΜ ΟΡΗΤΗΑΙΜΙΟΙΙΜ 






ϋΙδΡΕΡδΑ 

0795501 01 

ΕΥ.Ρ.ΕΥ.ϋΡ 

1% 

Φ ΒΤΧ6ΑΜΡ+6ΑΜΡΧ10ΜΕδΟΕ 951231 

ΑΟΕΤΥΕΟΗΟϋΝΙΙΜ ΟΡΗΤΗΑΙΜΙΟΙΙΜ 
ϋΙδΡΕΡδΑ 

0795501 02 

ΕΥ.Ρ.ΕΥ.ϋΡ 

1% 

Φ ΒΤΧ5ΑΜ Ρδ +5ΑΜ Ρδχ 10 Μ Εδ 

951231 

ΡΙΡΙΧ 

2214101 01 

Ευ.ϋρο.δοι 

0.1%+2% 

Φ ΡΕΧ10ΜΕ 

001231 

ΝΥΟΟΜΕϋ ΗΕΙΙΑδ δ.Α. 

ΡΙΒΟΡΑΝ 

172110101 

ΟΑΡδ 

50ΜΟ/ΟΑΡ 

Φ ΒΤΧ40(ΒΕΙδΤ 4χ 10) 

901231 

ΡΙΒΟΡΑΝ 

ΟΡΟΑΝΟΝ ΕΛΛΑΣΑΕΕ 

1721101 01 

ΟΑΡδ 

50ΜΟ/ΟΑΡ 

Φ ΒΤΧ40(ΒΕΙδΤ 4χ 10) 

901231 

ΟΟΡϋΐυΜ 

1893501 02 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

100ΜΟ/ΤΑΒ 

Φ ΒΤΧ28(ΒΕΙδΤ 2X14) 

951231 

ΟΡΑϋΕΧΟΝ 

0276803 01 

ΙΝύδΟΕ 

200(150)ΜΘ/10ΜΙ.νΐΑΕ 

Φ 

ΒΤΧίνίΑΙΧΙΟΜΙ 

ΡΗΑΡΜΑΟΙΑ & υΡύΟΗΝ ΗΕΙΙΑδ Α.Ε. 

951231 





ϋΑυΝΟΒΙΑδΤΙΝΑ 

0606701 01 

ΕΥ.Ρϋ.ΙΝδ 

20ΜΘ/νΐΑΕ 

Φ ΒΤΧίνίΑΕ+ΙΑΜΡΙΟΜΕδΟΕ 951231 

ΡΗΑΡΜΑΟΙΑ & υΡύΟΗΝ ΗΕΙΙΑδ Α.Ε. 
ΡΑΡίυΤΑΕ 

0964605 01 

ΟΡΑΐ.δυδΡ 

500ΜΟ/5ΜΙ 

Φ ΒΤΧ10\/ΙΑΕδΧ5 ΜΕ 

001231 

ΡΑΡίυΤΑΕ 

0964602 01 

ΤΑΒ 

100ΜΟ/ΤΑΒ 

Φ ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 

901231 

ΡΑΡίυΤΑΕ 

0964602 01 

ΤΑΒ 

100ΜΟ/ΤΑΒ 

Φ ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 

901231 

ΡΑΡίυΤΑΕ 

0964603 01 

ΤΑΒ 

250ΜΟ/ΤΑΒ 

Φ ΒΤΧ20 

951231 

ΡΑΡίυΤΑΕ 

0964604 01 

ΤΑΒ 

500ΜΟ/ΤΑΒ 

ΦΒΤΧ10 

951231 

ΡΐυΡΟΒίΑδΤΙΝ 

1987701 01 

ΙΝϋ.δΟΕ 

250ΜΟ/5ΜΙ νΐΑΙ 

Φ ΒΤΧ10νΐΑΕδΧ5ΜΕ 

951231 

ΡΐυΡΟΒίΑδΤΙΝ 

1987702 01 

ΙΝϋ.δΟΕ 

500ΜΘ/10ΜΙ νΐΑΙ 

Φ ΒΤΧΙΟνίΑΕδΧΙΟΜΕ 

951231 
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ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΛΗΞΗ 

ΕΙΝΩΟΩΙΝ 

0303303 01 

ΩΑΡ5 

500ΜΟ/ΟΑΡ 

ΦΒΤΧ12 

951231 

ΕΙΝΩΟΩΙΝ 

ϋΝΟΟΟΙΝ 

20001231 

0303302 01 
0303302 02 

ΙΝΤδΟΕ 

ΙΝϋΒΟΕ 

600ΜΟ/2ΜΕ ΑΜΡ 
600ΜΟ/2ΜΕΑΜΡ 

Φ ΒΤΧ1ΑΜΡχ2ΜΕ 

Φ ΒΤΧΐνΐΑΕΧ2ΜΕ 

951231 

ΡΒΟνΕΒΑ 

0227601 01 

ΤΑΒ 

100ΜΟ/ΤΑΒ 

ΦΒΤΧ10 

951231 

ΡΒΟνΕΒΑ 

0227603 01 

ΤΑΒ 

5ΜΟ/ΤΑΒ 

Φ ΒΤΧ24 

951231 

3ΕΒΜΙΟΝ 

1464901 01 

ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

4ΜΟΛ/ΙΑΕ 

Φ ΒΤΧβνίΑΕδ+630Εν 

901231 

3ΕΒΜΙΟΝ 

ΡΕΑΝΤΑΒΙΩΜ ΕΤϋ 

1464901 01 

ΕΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

4ΜΟΛ/ΙΑΕ 

Φ ΒΤΧβνίΑΕδ+6δΟΕν 

901231 

νΑίΕΟΑίΜ 

ΡΒΟΕίΑ.Ε. ΚΟΡΩΝΗΣ Ε.Γ. 

2224101 01 

ΤΙΝΟΤ 

10% 

Φ ΡΕΧ30ΜΕ 

001231 

ΒΑΤΑΡΙΕ 

1130301 02 5ΕΙΡΡ 

50ΜΟ/δυΡ 

ΦΒΤΧ12 

901231 

ΒΑΤΑΡΙΕ 

1130301 02 5ΕΙΡΡ 

50ΜΟ/δυΡ 

ΦΒΤΧ12 

901231 

ΒΑΤΑΡΙΕ 

1130303 01 3.Ω.ΤΑΒ 

25ΜΟ/ΤΑΒ 

Ξ ΒΤΧ30(ΠΛΑΣΤ.ΦΙΑΛΙΔ.) 

951231 

ΟΗΙΕνΑΧ 

0921401 01 

3ΥΒ 

100ΜΟ/5ΜΕ 

Φ ΡΕΧ120ΜΕ 

901231 

ΟΗΙΕνΑΧ 

0921401 01 

3ΥΒ 

100ΜΟ/5ΜΕ 

Φ ΡΕΧ120ΜΕ 

901231 

ΡΑΝΤΕΒ30Ε 

0395703 01 

νΑΟ.ΟΒ 

2% 

ΦΤϋΒΧ780 

951231 

ΡΕΑΩΟΕΕΡ-Β 

0802001 01 

δ.Ο.ΤΑΒ 

50ΜΟ/ΤΑΒ 

Φ ΒΤΧ30 

901231 

ΡΕΑΩΟΕΕΡ-Β 

0802001 01 

δ.Ο.ΤΑΒ 

50ΜΟ/ΤΑΒ 

Φ ΒΤΧ30 

901231 

ΟΕΥΜΟΟΙΕΕΙΝΑ 

1586503 01 

ΟΑΡδ 

500ΜΟ/ΟΑΡ 

ΦΒΤΧ12 

951231 

ΟΕΥΜΟΟΙΕΕΙΝΑ 

1586503 02 

ΟΑΡδ 

500ΜΟ/ΟΑΡ 

ΦΒΤΧ16 

951231 

ΟΕΥΜΟΟΙΕΕΙΝΑ 

1586501 01 

Ρϋ.ΟΒΑ.δυδ 

250ΜΟ/5ΜΕ 

Φ ΡΕΧ60ΜΕ 

951231 

ΟΕΥΜΟΟΙΕΕΙΝΑ 

1586501 02 

Ρϋ.ΟΒΑ.δυδ 

250ΜΟ/5ΜΕ 

Φ ΡΕΧ100ΜΕ 

951231 

ΟΕΥΜΟΟΙΕΕΙΝΑ 

1586502 01 

ΟΒΑΕ.3ΕΙ3Ρ 

500ΜΟ/5ΜΕ(ΡΟΒΤΕ) Φ ΡΕΧ60ΜΕ 

951231 

ΟΕΥΜΟΟΙΕΕΙΝΑ 

1586502 02 

ΟΒΑΕ.3ΕΙ3Ρ 

500ΜΟ/5ΜΕ(ΡΟΒΤΕ) Φ ΡΕΧ100ΜΕ 

951231 

3ΕΕΑΧΑ 

1737701 01 

ΙΝύ.δΟΕ 

250ΜΟ/2ΜΕνΐΑΕ 

Φ ΧΜΑΕΧ2ΜΕ 

951231 

3ΕΕΑΧΑ 

1737703 01 

ΙΝϋ.δΟΕ 

125ΜΟ/2ΜΕνΐΑΕ 

Φ ΧΐνΐΑΕΧ2ΜΕ 

951231 

3ΙΝΤΗΕΟΙΕΕΙΝ 

1013205 01 

ΟΑΡδ 

500ΜΟ/ΟΑΡ 

ΦΒΤΧ12 

951231 

3ΙΝΤΗΕΟΙΕΕΙΝ 

1013206 01 

ΟΑΡδ 

250ΜΟ/ΟΑΡ 

ΦΒΤΧ12 

951231 

3ΙΝΤΗΕΟΙΕΕΙΝ 

1013201 01 

Ρϋ.ΟΒΑ.δυδ 

125ΜΟ/5ΜΕ 

Φ ΡΕΧ60ΜΕ 

901231 

3ΙΝΤΗΕΟΙΕΕΙΝ 

1013201 01 

Ρϋ.ΟΒΑ.δυδ 

125ΜΟ/5ΜΕ 

Φ ΡΕΧ60ΜΕ 

901231 

3ΙΝΤΗΕΟΙΕΕΙΝ 

1013202 01 

Ρϋ.ΟΒΑ.δυδ 

250ΜΟ/5ΜΕ 

Φ ΡΕΧ60ΜΕ 

901231 

3ΙΝΤΗΕΟΙΕΕΙΝ 

1013203 01 

ρο.ΟΒΑ.δυβ 

500ΜΟ/5ΜΕ 

Φ ΡΕΧ60ΜΕ 

901231 

ννΑυοοβίΝ 

ΒΑΡΑΒΜ Α.Ε.Β.Ε. 

1691401 01 

ΕΥ.ϋΒΟ.δΟΕ 

0.25% 

Φ Κουτί με πλαστικό 

951231 

ΙΖΕΒΙΝ 

2002202 01 

ΟΑΡδ 

250ΜΟ/ΟΑΡ 

Φ ΒΤΧ12 (ΣΕ ΡΟΙδΤ) 

951231 

ΚΒΟΝΟϋΕΒΜ 

1905901 01 

νΑΟ.ΟΒ 

3.7%+3.42%+2.86% ΦΤυΒΧ780 

951231 

ΝΕΙΡΑΒΟΕ 

1562004 01 ΤΑΒ 

200ΜΟ/ΤΑΒ 

ΦΒΤΧ12 

951231 

ΟνΟΟΤΕΒΟΕ 

1653101 01 

ΤΑΒ 

20ΜΟ/ΤΑΒ 

Φ ΒΤΧ20 

951231 

ΟνΟΟΤΕΒΟΕ 

1653102 01 

ΤΑΒ 

10ΜΟ/ΤΑΒ 

Ρ ΒΤΧ20 

951231 

ΟνΟΟΤΙΕ 

1987901 01 

Ρϋ.ΟΒΑ.δυδ 

200ΜΟ/5ΜΕ 

Φ ΡΕΧ120ΜΕ 

951231 

ΙΩΔΙΟΥ ΒΑΜΜΑ/ΒΑΡΑΒΜ 1914801 01 ΤΙΝΟΤ 

ΒΕΟΚΙΤΤ & ΟΟΕΜΑΝ ΡΒΟϋυΟΤδ ΕΙΜΙΤΕϋ. ΕΝΟΕΑΝϋ 

(2+2.4)% 

Φ ΡΕΧ100ΜΕ 

951231 

ΡΥΒΟΟΕΕ 

224101 01 

ΟΒ.ΟΒ.δϋ 

3.50/δΑ0ΗΕΤ 

Φ ΒΤΧΙΟδΑΟΗΕΤδ 

001231 

ΡΥΒΟΟΕΕ 

ΒΕΜΕΩΙΝΑ ΑΒΕΕ 

224101 01 

ΟΒ.ΟΒ.δϋ 

3.50/δΑ0ΗΕΤ 

Φ ΒΤΧΙΟδΑΟΗΕΤδ 

001231 

ΒΒΟΝΟΗΟΡΥΕ 

2102901 01 

Ρϋ.ΟΒΑ.δυδ 

200ΜΟ/5ΜΕ 

Φ ΡΕΧ120ΜΕ(ΠΛΑΣΤ.ΦΙΑΛ) 

001231 

ϋΕΙΝΑΕΟΟ 

1929901 01 

ΤΑΒ 

200ΜΟ 

Φ ΒΤΧ30(ΒΕΙδΤΕΒ 3X10) 

951231 

ΒΕ3ΡΙΒΟΕ 

2238401 01 

ΤΑΒ 

30ΜΟ/ΤΑΒ 

Φ ΒΤΧ20(ΒΕΙδΤ2Χ10) 

001231 

νΕΕΕΟϋΥΒΙΝΟ 

1901301 01 

ΟΕΕ.ΕΧΤ.υδ 

5% 

ΦΤυΒΧΙΟΟΟ 

901231 

νΕΕΕΟϋΥΒΙΝΟ 

ΒΕνίΡΑΒ Α.Ε. 

1901301 01 

ΟΕΕ.ΕΧΤ.ϋδ 

5% 

ΦτυΒχιοοο 

901231 

ΝΕΟ-ΤΕΙ33ΙΟΒΙΝ 

ΒΗΟΝΕ ΡΕΙΕΙΝΕΟ ΒΟΒΕΒ ΑΕΒΕ 

2045201 01 

δΥΒ 

30ΜΟ/5ΜΕ 

Φ ΡΕΧ125ΜΕ 

001231 

ΜΕΙΟΟΡΕΕΧΙΕ 

ΒΟΟΗΕ ΗΕΕΕΑ3 Α.Ε. 

2235801 01 

δΥΒ 

250ΜΟ/5ΜΕ 

Φ ΡΕΧ150ΜΕ 

001231 

ΡΑΒΑΟΕΕΑΒ 

2048902 01 

ΕΡ.ΤΑΒ 

500ΜΟ/ΤΑΒ 

Φ ΒΤΧΙΘ(ΡΟΙδΤ) 

001231 

ΩυΐΝΟΩΙδ 

ΩυΐΝΟΩΙδ 

2232603 01 
2232604 01 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

ΙΝΤδΟ.ΙΝΡ 

400ΜΟ/100ΜΕ 

200ΜΟ/50ΜΕ 

Ν ΒΤΧ1ΒΟΤΤΕΕΧ100Μ Ε 

001231 

ΩυΐΝΟΩΙδ 

2232601 01 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

200ΜΟ/ΤΑΒ 

ΦΒΤΧ17 

001231 

ΩυΐΝΟΩΙδ 

03ΤΑΟ 

3ΑΝΟΡΙ-5ΥΝΤΗΕΕΑΒΟ Α.Ε. 

2232602 01 
1979103 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

400ΜΟ/ΤΑΒ 

520ΜΟ/ΤΑΒ 

ΦΒΤΧ17 

001231 

ΒΙΟΑΟΝΕ 

1702802 01 

ΟΕΕ.ΕΧΤ.υδ 

5% 

ΦΤυΒΧδΟΟ 

951231 
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ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΟΡΦΗ 1 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΛΗΞΗ 

ΒΙΟΑΩΝΕ 

1702802 02 

ΟΕί.ΕΧΤ.ϋδ 

5% 

ΞΤυΒΧ20Ο 

951231 

ΒΙΟΑΩΝΕ 

170280203 

ΟΕί.ΕΧΤ.ϋδ 

5% 

ΞΤυΒΧΙΟΟ 

951231 

ΒΙΟΑΟΝΕ 

1702803 01 

ΟΕί.ΕΧΤ.ϋδ 

10% 

ΦτυΒΧδοο 

951231 

ΒΙΟΑΟΝΕ 

1702803 02 

ΟΕί.ΕΧΤ.ϋδ 

10% 

ΞΤυΒΧΙΟΟ 

951231 

ΒΙΟΑΟΝΕ 

170280303 

ΟΕί.ΕΧΤ.ϋδ 

10% 

ΞΤυΒΧ20Ο 

951231 

ΟΑίΟΙΡΑΒΙΝΕ 

0145301 02 

ΙΝϋ.δΟί 

7500 ΐυ/0.3ΜίΑΜΡ Φ ΒΤΧ10ΑΜΡ 8ΥΒΧ0.3Μί 

951231 

ΟΑίΟΙΡΑΒΙΝΕ 

0145306 01 

ΙΝϋ.δΟί 

25000 Ιϋ/ΙΜίΑΜΡ 

Φ ΒΤΧΙΟΑΜΡΧΙΜί+ΙΟδΥΒ 

951231 

ΒΕΜΕΚ ΦΑΡΜΑΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ Α.Ε. 






δίνΑί 

0586101 01 

8ΥΒ. 


Ξ ΡίΧ120Μί 


ΒίνΑΕΕΤ 

0061201 01 

8ΥΒ. 


Ξ ΡίΧ120Μί 


8ΑΝΤΑ ΑΒΕΕ ΜΠΑΛΑΝΟΣ Ν. 






ΝΕΡΤΟϋΝ 

1625404 01 

ΩΑΡδ 

500ΜΘ/ΩΑΡ 

ΦΒΤΧ12 

951231 

80ΗΕΒΙΝ0 ΡΕΟυΟΗ Α.Φ.Β.Ε.Ε. 






ΡΑίΑΟΟδ-Β \Λ/ΙΤΗ ΟΕΝΤΑΜΥΟΙΝ 

1910201 01 

ΒΟΝ.ΩΕΜ 


Ν2ΡΑΩΚΧ400+2ΑΜΡΧ20Μί 901231 

ΡΑίΑΟΟδ-Β \Λ/ΙΤΗ ΟΕΝΤΑΜΥΟΙΝ 

1910201 01 

ΒΟΝ.ΩΕΜ 


Ν2ΡΑΩΚΧ400 + 2ΑΜΡΧ20Μί 901231 

ΕΤ. 3ΑΝΤΑΝ. ΜΠΑΛΑΝΟΣ ΑΒΕΕ 






ΑΡΟΡίυΧ 

1062001 01 

ί02. 

0.25 ΜΩ 



ΑΡΟΡίυχ 

1062002 01 

ί02. 

0.50 ΜΟ 



αροριιιχ 

1062003 01 

ί02. 

0.75 Μ<3 



ΑΡΟΡίυχ 

1062004 01 

ί02. 

1 ΜΟ 



8ΕΡΙΟΝΟ ΗΕίΙΑδ Α.Ε. 






ΡΕΒΟΟΟΒΕΕΝ 

2210101 01 

ίΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

(75+35) ΐυ/ΑΜΡ 

Φ ΒΤΧ1ΑΜΡ+1ΑΜΡΧ1 Μί 


ΡΕΒΟΟΟΒΕΕΝ 

221010201 

ίΥ.Ρϋ.ΙΝϋ 

(1.50+70) 1/ΑΜΡ 

Φ ΒΤΧ1ΑΜΡ+1ΑΜΡΧ1 Μί 


3Εί\/ΑΥ ΡΡΗΑΒΜΑ Μ.Ε.Π.Ε. 






ϋυΜΥΒΟΧ 

1969601 01 

Ε.Ω.ΤΑΒ 

50ΜΟ/ΤΑΒ 

Φ ΒΤΧ30(ΣΕ ΒίΙδΤΕΒ) 

951231 

ϋυΜΥΒΟΧ 

1969602 01 

Ε.Ο.ΤΑΒ 

100ΜΟ/ΤΑΒ 

Φ ΒΤΧ30(ΣΕ ΒίΙδΤΕΒ) 

951231 

3ΡΕΟΙΡΑΡ3.Α. 






ΑΜ03ΡΕ3 

1732901 01 

ΩΑΡδ 

500ΜΘ/ΩΑΡ 

Φ ΒΤΧ100(ΣΕ ΒίΙδΤΕΒδ) 

951231 

ΑΜ03ΡΕ3 

1732901 02 

ΩΑΡδ 

500ΜΟ/ΩΑΡ 

ΦΒΤΧ12 

951231 

ΕΟΡυΡΙΙΝΕ 

2273401 01 

ΤΑΒ 

100ΜΟ/ΤΑΒ 

Ξ ΒΤΧ20(ΒίΙδΤ2Χ10) 

001231 

ΕΟΡυΡΙΙΝΕ 

2273402 01 

ΤΑΒ 

300ΜΟ/ΤΑΒ 

Ξ ΒΤΧ20(ΒίΙ8Τ2Χ10) 

001231 

υΟΒ ΡΗΑΒΜΑΑ.Ε. 






Μυοοριυιο 

171530201 

δΟίΙΝΗ 

600ΜΟ/3ΜΕΑΜΡ 

Φ ΒΤΧ6ΑΜΡΧ3ΜΕ 

951231 

Μυοοριυιο 

1715301 01 

ΝΑδ.δΡΒ 

5% 

Φ ΡίΧ12.5Μί 

901231 

Μυοοριυιο 

1715301 01 

ΝΑδ.δΡΒ 

5% 

Φ ΡίΧ12.5Μί 

901231 

υΝΙ-ΡΗΑΡΙΜΑ ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡ 




ΑΖΟΧΙΝΑ 

1809901 01 

Ω.ΤΑΒ 

400ΜΟ/ΤΑΒ 

ΦΒΤΧ14 

901231 

ΑΖΟΧΙΝΑ 

1809901 01 

Ω.ΤΑΒ 

400ΜΟ/ΤΑΒ 

ΦΒΤΧ14 

901231 

ΥΕίΚΑ ΗΕίΙΑδ Α.Β.Ε.Ε. ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΝΗ Γ. & Ε. 





ΙΝΖυΡΙΥ 

0919801 01 

ΤΑΒ 

40ΜΟ/ΤΑΒ 

Φ ΒΤΧ16Χ40ΜΟ 

901231 

ΐΝζυρίγ 

0919801 01 

ΤΑΒ 

40ΜΟ/ΤΑΒ 

Φ ΒΤΧ16Χ40ΜΟ 

901231 

νΐΑΝΕΧ Α.Ε. 






ΩΑΡΤΟΡΒΙί/ΑΩΑϋΙΜΕϋ 

2258601 01 

ΤΑΒ 

12.5ΜΟ/ΤΑΒ 

Ξ ΒΤΧ20(ΒίΙ8Τ2Χ10) 

001231 

ΩΑΡΤΟΡΒΙί/ΑΩΑϋΙΜΕϋ 

2258601 02 

ΤΑΒ 

12.5ΜΟ/ΤΑΒ 

Ξ ΒΤΧ30(ΒίΙ8Τ3Χ10) 

001231 

ΩΑΡΤΟΡΒΙί/ΑΩΑϋΙΜΕϋ 

2258601 03 

ΤΑΒ 

12.5ΜΟ/ΤΑΒ 

Ξ ΒΤΧ50(ΒίΙδΤ5Χ10) 

001231 

ΩΑΡΤΟΡΒΙί/ΑΩΑϋΙΜΕϋ 

2258601 04 

ΤΑΒ 

12.5ΜΟ/ΤΑΒ 

Ξ ΒΤΧ100(ΒίΙδΤ 10X10) 

001231 

ΩΑΡΤΟΡΒΙί/ΑΩΑϋΙΜΕϋ 

2258602 01 

ΤΑΒ 

25ΜΟ/ΤΑΒ 

Ξ ΒΤΧ20(ΒίΙ8Τ2Χ10) 

001231 

ΟΑΡΤΟΡΡΙΙί/ΑΟΑΟΙΜΕϋ 

2258602 02 

ΤΑΒ 

25ΜΟ/ΤΑΒ 

Ξ ΒΤΧ30(ΒίΙ8Τ3Χ10) 

001231 

ΩΑΡΤΟΡΒΙί/ΑΩΑϋΙΜΕϋ 

2258602 03 

ΤΑΒ 

25ΜΟ/ΤΑΒ 

Ξ ΒΤΧ50(ΒίΙ8Τ5Χ10) 

001231 

ΟΑΡΤΟΡΡΙΙί/ΑΟΑΟΙΜΕϋ 

2258602 04 

ΤΑΒ 

25ΜΟ/ΤΑΒ 

Ξ ΒΤΧ100(ΒίΙδΤ 10X10) 

001231 

ΟΑΡΤΟΡΒΙί/ΑΟΑϋΙΜΕΟ 

2258603 01 

ΤΑΒ 

50ΜΟ/ΤΑΒ 

Ξ ΒΤΧ20(ΒίΙ8Τ2Χ10) 

001231 

ΩΑΡΤΟΡΒΙί/ΑΩΑϋΙΜΕϋ 

2258603 02 

ΤΑΒ 

50ΜΟ/ΤΑΒ 

Ξ ΒΤΧ30(ΒίΙ8Τ3Χ10) 

001231 

ΟΑΡΤΟΡΒΙί/ΑΟΑϋΙΜΕΟ 

2258603 03 

ΤΑΒ 

50ΜΟ/ΤΑΒ 

Ξ ΒΤΧ50(ΒίΙ8Τ5Χ10) 

001231 

ΩΑΡΤΟΡΒΙί/ΑΩΑϋΙΜΕϋ 

2258603 04 

ΤΑΒ 

50ΜΟ/ΤΑΒ 

Ξ ΒΤΧ100(ΒίΙδΤ 10X10) 

001231 

ΟΕΡΑίΟΤΙΝΕ/ΟυΑίΙΜΕϋ 

2252401 01 

ϋΒ.Ρϋ.ΙΝϋ 

ΙΟ/νίΑί 

Ξ ΒΤΧΙΟνίΑίδ 

001231 

ΕΒΥΤΗΒΟΜΥΟΙΝ/ΟυΑίΙΜΕϋ 

2258001 01 

ίΥ.Ρ.ΐν.ΙΝ 

ΙΟΛ/ΙΑί 

Ξ ΒΤΧίνίΑί 

001231 

ΗΕ8ΡΑΝ 

2228101 01 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΡ 

6 % \Λ//ν 

Ν ΒΤΧ10ΠΛΑΣ.ΣΑΚ.Χ500Μί 

001231 

ΙΜΟΟΑΜ ΒΑΟΕ 

1927901 01 

ΙΝϋ.δΟί 

300 ΐυ/2ΜίδΥΒ. 

Φ ΒΤΧ1δΥΒΧ2Μί 

951231 

ΙΜΟΟΑΜ ΒΑΟΕ 

1927902 01 

ΙΝϋ.δΟί 

1500 Ιϋ/ΙΟΜί νΐΑί 

Φ ΒΤΧίνίΑίΧΙΟΜί 

951231 

ΤΑΚΕϋΒΟί 

171220301 

ϋΒ.Ρϋ.ΙΝϋ 

ΙΟ/νίΑί 

Φ ΒΤΧίνίΑί 

951231 

νΐίΟΟΑ.Ε. 






ΕδΑίΡΟΝ 

1731101 01 

ΤΑΒ 

50ΜΟ/ΤΑΒ 

Φ ΒΤΧ40 

951231 

ΕδΑίΡΟΝ 

173110301 

ΤΑΒ 

200ΜΟ/ΤΑΒ 

Φ ΒΤΧ30 

951231 
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ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΛΗΞΗ 

\Λ/ΑΒΝΕΒ-ίΑΜΒΕΒΤ Α.Ε. 

ΘΥΒΟΘυΐΝ 

1985801 01 

Ε.Θ.ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

ΦΒΤΧ14 

951231 

ΘΥΒΟΘυΐΝ 

1985802 01 

Ε.Θ.ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

ΦΒΤΧ14 

951231 

ννΥΕΤΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ 

ΗΡΕ 

1734301 01 

ίΥ.Ρϋ.ΙΝΟ 

100ΜΘΘ/νΐΑΙ 

ΦΒΤΧΐνΐΑί+δΟίν2ΜΙ 

951231 

ΗΡΕ 

1734302 01 

ίΥ.Ρϋ.ΙΝΟ 

500ΜΘΘ/νΐΑΙ 

ΦΒΤΧΐνΐΑί+δΟίν2ΜΙ 

951231 

ΕυνΑδΕϋ 

2224801 01 

δ.Θ.ΤΑΒ 

(70+75)ΜΘ/ΤΑΒ 

Φ ΒΤΧ50(ΒϋδΤ.2Χ25) 

001231 

ΡΟΒΑΧΙΝ 

0332601 01 

ΤΑΒ 

500ΜΘ/ΤΑΒ 

Φ ΒΤΧ25 

951231 

ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

ΒίΑΟΙΒΟΝ 

2006401 01 

Ε.Θ.ΤΑΒ 

150ΜΘ/ΤΑΒ 

ΦΒΤΧ30(ΒϋδΤ3Χ10) 

951231 

ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. 

ΙΙΡΟνΕΝΟΕδ 

1983101 01 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΕ 

10% 

Φ ΕίΧΙΟΟΜί 

951231 

ϋΡΟνΕΝΟΕδ 

1983101 02 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΕ 

10% 

Φ ΕΙ_Χ250Μί 

951231 

ϋΡΟνΕΝΟΕδ 

1983101 03 

ΙΝΤδΟ.ΙΝΕ 

10% 

Φ ΕίΧδΟΟΜί 

951231 

ϋΡΟνΕΝΟΕδ 

1983102 01 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΕ 

20%Λ/ΙΑΙ 

ΦΕίΧΙΟΟΜί 

951231 

ϋΡΟνΕΝΟΕδ 

198310202 

ΙΝϋ.δΟ.ΙΝΕ 

20%Λ/ΙΑΙ 

Φ ΕίΧ250Μί 

951231 

ϋΡΟνΕΝΟΕδ 

1983102 03 

ΙΝΤδΟ.ΙΝΕ 

20%Λ/ΙΑΙ 

Φ ΕίΧδΟΟΜί 

951231 

ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ Π.Ν. Α.Ε.Β.Ε. 
ΟΟίΘΕΝΙΝΤΕΡΡΗΑΡ 

1876701 01 

ΙΜΡ.ΘΑυΖΕ 

0.3Θ/35ΘΜ 

Ν ΒΤΧ10ΓΑΖΕΣ(5ΘΜΧ7ΘΜ) 

901231 

ΟΟίΘΕΝΙΝΤΕΡΡΗΑΡ 

1876701 01 

ΙΜΡ.ΘΑυΖΕ 

0.3Θ/35ΘΜ 

Ν ΒΤΧ10ΓΑΖΕΣ(5ΘΜΧ7ΘΜ) 

901231 

ΟΟίΘΕΝ ΙΝΤΕΡΡΗΑΡ 

1876702 01 

ΡΟ.ΕΧΤ.ΙΙδ 

ιοο%νν/νν 

Ν 10ΕίΧ0.4Θ 

901231 

ΟΟΙΘΕΝΙΝΤΕΡΡΗΑΡ 

1876702 01 

ΡΟ.ΕΧΤ.ΙΙδ 

ιοο%νν/νν 

Ν 10ΕίΧ0.4Θ 

901231 

ΕΛΒΙΠΥ Α.Ε. 

^ΝΙΟΒΑΙΘΟΝ 

1067201 01 

ΤΑΒ ΤΑΒ (80+20+80)ΜΘ/ΤΑΒ 

Φ ΒΤΧ30(3ΒίΙδΤ.Χ10) 

901231 

^ΝΙΟΒΑΙΘΟΝ 

1067201 01 

ΤΑΒ ΤΑΒ (80+20+80)ΜΘ/ΤΑΒ 

Φ ΒΤΧ30(3ΒίΙδΤ.Χ10) 

901231 

ΚΕΕΑΒΙΝ 

1703501 01 

□Ρ.Ρϋ.ΙΝΟ 

ΙΘΛ/ΙΑί 

Φ ΒΤΧΐνΐΑί+3ΜίδΟίν 

901231 

ΚΕΕΑΒΙΝ 

1703501 01 

ϋΡ.Ρϋ.ΙΝΟ 

ΙΘΛ/ΙΑί 

Φ ΒΤΧ1 νΐΑί+3Μί δΟίν 

901231 

ΚΕΕΑΒΙΝ 

1689702 01 

ΘΑΡδ 

500ΜΘ/ΘΑΡ 

ΦΒΤΧ12 

951231 

ΚΕΕΑΧΙΝ 

1689703 01 

ΘΑΡδ 

250ΜΘ/ΘΑΡ 

ΦΒΤΧ12 

951231 

ΚΕΕΑΧΙΝ 

1689701 01 

ρο.ΘΡΑ.δυδ 

250ΜΘ/5ΜΙ 

Φ ΕίΧδΟΜί 

951231 

ΝΑΕΤΕΧ 

0439101 01 

ΤΑΒ 

0.3ΜΘ/ΤΑΒ 

ΦΒΤΧ100 

901231 

ΝΑΕΤΕΧ 

0439101 01 

ΤΑΒ 

0.3ΜΘ/ΤΑΒ 

ΦΒΤΧ100 

901231 

ΝΑΕΤΕΧ 

0439101 02 

ΤΑΒ 

0.3ΜΘ/ΤΑΒ 

ΦΒΤΧ10 

901231 

ΝΑΕΤΕΧ 

0439101 02 

ΤΑΒ 

0.3ΜΘ/ΤΑΒ 

ΦΒΤΧ10 

901231 

ΝΕΟδΡΙΡ 

0053706 01 

δΘΡΡ 

0.75Θ/δυΡ 

ΦΒΤΧ6 

951231 

ΝΕΟδΡΙΡ 

0053707 01 

δυρρ 

0.25Θ/δυΡ 

ΦΒΤΧ5 

951231 

ΝΕΟδΡΙΡ 

0053702 01 

ΤΑΒ 

0.08Θ/ΤΑΒ 

Φ ΒΤΧ20(2ΒίΙδΤΕΡδΧ10) 

951231 

ΝΕΟδΡΙΡ 

0053704 01 

ΤΑΒ 

0.65Θ/ΤΑΒ 

Ν ΒΤΧ20(ΒίΙδΤ.2Χ10) 

951231 

ΝΕΟδΡΙΡ 

0053705 01 

ΤΑΒ 

0.5Θ/ΤΑΒ 

ΝΒΤΧ150 

901231 

ΝΕΟδΡΙΡ 

0053705 01 

ΤΑΒ 

0.5Θ/ΤΑΒ 

ΦΒΤΧ150 

901231 

ΝΕΟδΡΙΡ 

00537052 01 

ΤΑΒ 

0.5Θ/ΤΑΒ 

Φ ΒΤΧ20(2ΒίΙδΤ.Χ10) 

901231 

ΝΕΟδΡΙΡ 

0053705 02 

ΤΑΒ 

0.5Θ/ΤΑΒ 

Φ ΒΤΧ20(2ΒίΙδΤ.Χ10) 

901231 

ΝΕΟδΡΙΡ 

0053701 01 

ΘΟΝ.Ρ.ΤΑΒ 

0.375Θ/ΤΑΒ 

Φ ΒΤΧ30 

951231 

ΖΑΡΜΠΗ Ε.Ι. &ΣΙΑΟ.Ε. 

ΟΗΟΙΑΡΡΕδΤ 

2262601 01 

ΤΙΝΘΤ 

10% 

Ξ ΕίΧ125Μί 

001231 

ΟΗΟΙΑΡΡΕδΤ 

2262601 02 

ΤΙΝΘΤ 

10% 

Ξ ΕίΧΙΟΟΜί 

001231 

ΟΗΟΙΑΡΡΕδΤ 

2262601 03 

ΤΙΝΘΤ 

10% 

Ξ ΕίΧΘΟΜί 

001231 

ΖΗΚΙΔΗΣ Ν.Γ. 

ΙΝΕίΑΜΑδΕ-Ν 

2002101 01 

ΘΕί.ΕΧΤ.υδ 

0.5% 

ΦΤυΒΧδΟΘ 

951231 

ΙΝΕίΑΜΑδΕ-Ν 

2002102 02 

ΙΝΤδΟί 

20ΜΘ/1ΜΙΑΜΡ 

Φ ΒΤΧδΑΜΡδΧΙΜί 

951231 

υίΟΟΘΑδΤΡΙΝ 

2256601 01 

ΘΑΡδ 

150ΜΘ/ΘΑΡ 

Φ ΒΤΧ14(ΒίΙδΤ2Χ7) 

001231 

υΐΟΟΘΑδΤΒΙΝ 

2256602 01 

ΘΑΡδ 

300ΜΘ/ΘΑΡ 

Φ ΒΤΧ7(ΒίΙδΤ 1Χ7) 

001231 

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε. 
ΥΠΟΘΕΤΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΒΡΕΦΙΚΑ/ 

1607401 01 

δυρρ 

0.8Θ/δυΡ 

Φ. ΒΤΧ10 

951231 

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΥΠΟΘΕΤΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ/ 

1607403 01 

δυρρ 

2.4Θ/δυΡ 

Φ. ΒΤΧ10 

951231 

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΥΠΟΘΕΤΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΠΑΙΔΙΚΑ/ 

1607402 01 

δυρρ 

1.6Θ/δυΡ 

Φ. ΒΤΧ10 

951231 

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΚΟΠΕΡΑ.Ε. 

ΒΕδΙΧ 

0438405 01 

ΙΝΤδΟί 

100ΜΘ/2ΜΙΑΜΡ 

Φ ΒΤΧ5ΑΜΡΧ2Μί 

951231 

ΒΕδΙΧ 

0438406 01 

ΙΝϋ.δΟϋ 

300ΜΘ/5ΜΕΑΜΡ 

Φ ΒΤΧ5ΑΜΡΧ5Μί 

951231 

ΒΕδΙΧ 

0438403 01 

ΤΑΒ 

25ΜΘ/ΤΑΒ 

Φ ΒΤΧ30(ΒίΙδΤ3Χ10) 

951231 

ΒΕδΙΧ 

0438404 01 

ΤΑΒ 

100ΜΘ/ΤΑΒ 

Φ ΒΤΧ30 

951231 




7074 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Τ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΛΗΞΗ 

ΟΗίΟΡΟΟΟίίΥΡΕ 

0541601 01 

ΕΥ.ϋΡΟ.δΟί 

0.5% 

Φ ΡίΧΙΟΜί 

951231 

ΟΟΟΡΕΒΡΕΡ 

1140201 01 

ΩΑΡ.δΡ 

150(45)ΜΟ/ΟΑΡ 

Φ ΒΤΧ30(ΒίΙδΤ3Χ10) 

951231 

ΗΥϋΒΟΜΟίΕΜΟΙϋΕΝΤ 

2093901 01 

ΕΜυί.Εχτ.υ 

(37.8+13)% νν/νν 

Φ ΡίΧΙδΟΜί 

001231 

ΗΥϋΒΟΜΟί ΕΜΟίίΙΕΝΤ 

2093901 02 

ΕΜυί.Εχτ.υ 

(37.8+13)% \Λ/ΛΛ/ 

Φ ΡίΧ350Μί 

001231 

ΗΥΟΡΟΜΟΙΕΜΟΙϋΕΝΤ 

2093901 03 

ΕΜυί.Εχτ.υ 

(37.8+13)% ννΛΛ/ 

Φ ΡίΧΙΟΟΟΜί 

001231 

ΜΕΤΡΟΟΥί 

0681703 01 

ΩΑΡδ 

500ΜΟ/ΟΑΡ 

ΦΒΤΧ30 (ΒίΙδΤ 3X10) 

951231 

ΜΕΤΡΟΟΥί 

0681705 01 

ΘΕί 

0,75 % \Α//νν 



ΜΕΤΡΟΟΥί 

0681702 01 

νΑΟ.δίΙΡ 

500ΜΟ/δϋΡ 

ΦΒΤΧ10 

951231 

ΜΕΤΡΟΟΥί 

0681701 01 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 

250ΜΟ/ΤΑΒ 

Φ ΒΤΧ20(ΒίΙδΤ 2X10) 

951231 

δίΙίΡΑΟΕΤΑΜΙϋΕ δΟϋΐυΜ/ΟΟΟΡΕΒ 

1916602 01 

ΕΥ.ϋΡΟ.δΟί 

30% 

Φ ΡίΧΙΟΜί 

951231 

δϋίΡΑΟΕΤΑΜΙϋΕ δΟϋΐυΜ/ΟΟΟΡΕΒ 

1916603 01 

ΕΥ.ϋΡΟ.δΟί 

20% 

Φ ΡίΧΙΟΜί 

951231 

δϋίΡΑΟΕΤΑΜΙϋΕ δΟϋΐυΜ/ΟΟΟΡΕΒ 

191660401 

ΕΥ.ϋΡΟ.δΟί 

15% 

Φ ΡίΧΙΟΜί 

951231 

ΛΑΜΔΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 






ΙΟΙΟί 

1685802 01 

δΟί.ΟΑ.Μ.νν 

1(0.1)% 

Φ ΡίΧ240Μί 

951231 

ΙΟΙΟί 

1685801 01 

ΥΑΟ.δΟί 

10% 

Φ ΡίΧ240Μί 

951231 

ρίυοροοορτ 

2370401 

ΕΥ.ϋΒΟ.δίΙδ (0,35%) 0,1% + 0,5% 



ΝΕΡΑίΟΧ 

1904503 01 

Ρϋ.ΟΒΑ.δίΙδ 

250 Μ 0/5 Μ ί 

Φ ΡίΧΘΟΜί 

951231 

ΜΕΝΤΙΝΟΒΑ Α.Ε. ίΠΡΩΗΝ Γ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΡΕΡΑΡ ΑΕΙ 





ΟΡΝΙΡΟΡΤΕ 

2081001 01 

ορ.Έχτ.υδ 

1% 

ΦτυΒχίδΟ 

001231 

ΝΕΙΑΔΑΣΒ& ΥΙΟΙ Α.Ε. 






ΝΙΑΜΥΟΕΤΙΝΕ 

1986501 01 

ΕΥ.ϋΡΟ.δΟί 1%νν/ν 

ΡίΧΙΟΜί 

901231 

ΝΙΑΜΥΟΕΤΙΝΕ 

1986501 01 

ΕΥ.ϋΡΟ.δΟί 1%νν/ν 

ΡίΧΙΟΜί 

901231 

ΝΙΑΜΥΟΕΤΙΝΕ 

1986503 01 

δΥΡ 


ΡίΧ40Μί 

901231 

ΝΙΑΜΥΟΕΤΙΝΕ 

1986503 01 

δΥΡ 


ΡίΧ40Μί 

901231 

ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ Ν. Α.Ε. 






ΝΕΡΟΡΑΜ/ΠΕΤΣΙΑΒΑ 

1343101 01 

ΤΑΒ 

30ΜΟ/ΤΑΒ 

Φ ΒΤΧ20Χ30ΜΘ 

951231 

ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 




ΟίΟΒίΙΜΑΝ ΒΕΡΝΑ ΗΕΡΑΤΙΤΕ 

Α 1921201 01 ΙΝύ.δΟί 

200 Ιϋ/2Μί νΐΑί 

Ν ΒΤΧΐνΐΑίΧ2Μί 

901231 

ΟίΟΒίΙΜΑΝ ΒΕΡΝΑ ΗΕΡΑΤΙΤΕ 

Α 1921201 01 ΙΝύ.δΟί 

200 ΐυ/2Μί νΐΑί 

Ν ΒΤΧΐνΐΑίΧ2Μί 

901231 

ΟίΟΒίΙΜΑΝ ΒΕΡΝΑ ΗΕΡΑΤΙΤΕ 

Α 1921202 01 ΙΝύ.δΟί 

500 ΐυ/5Μί νΐΑί 

Ν ΒΤΧίνίΑίΧδΜί 

901231 

ΟίΟΒίΙΜΑΝ ΒΕΡΝΑ ΗΕΡΑΤΙΤΕ 

Α 1921202 01 ΙΝύ.δΟί 

500 Ιϋ/5Μί νΐΑί 

Ν ΒΤΧίνίΑίΧδΜί 

901231 

ίυν 

0033202 01 

δΥΡ 

5ΜΟ/5Μί 

Φ ΡίΧ125Μί 

951231 

ίυν 

0033203 01 

ΤΑΒ 

10ΜΟ/ΤΑΒ 

Φ ΒΤΧ20 

951231 

ΡΗΕυΜΑΡΑΡ 

0287202 01 

ΟΑΡδ 

25ΜΟ/ΟΑΡ 

Φ ΒΤΧ30 

951231 

ΒΗΕίΙΜΑΡΑΒ 

0287201 01 

δυρρ 

100ΜΟ/δυΡ 

ΦΒΤΧ12 

951231 

νΕδΚΡΑΖΟίΙΝ 

1920301 01 

ϋΡ.Ρϋ.ΙΝύ 

250ΜΘ/νΐΑί 

Φ ΒΤΧίνίΑί 

951231 

νΕδΚΡΑΖΟίΙΝ 

1920303 01 

ϋΡ.Ρϋ.ΙΝύ 

1500ΜΟ/νΐΑί 

Φ ΒΤΧίνίΑί 

951231 

νίΤΑΜΑίΤ - ΟΡΑΝΟΕ 

0279501 01 

δΥΡ 


Φ ΡίΧ200Μί 

901231 

νίΤΑΜΑίΤ - ΟΡΑΝΟΕ 

0279501 01 

δΥΡ 


Φ ΡίΧ200Μί 

901231 

ΦΑΡΜΑΤΕΝ Ε.Π.Ε. 






ΑίΟΙΒΡΟΝ 

0313401 01 

δυρρ 

100ΜΟ/δυΡ 

ΦΒΤΧ12 

951231 

ίΑΝΟΜΥΟΙΝ 

0107801 01 

ϋΡ.Ρϋ.ΙΝύ 

500ΜΘ/νΐΑί 

Φ ΒΤΧίνίΑί 

951231 

ίΑΝΟΜΥΟΙΝ 

0107802 01 

ϋΡ.Ρϋ.ΙΝύ 

250ΜΘ/νΐΑί 

Φ ΒΤΧίνίΑί 

951231 

ΤΕδΤΟίΑΝ 

2273701 01 

ΟΙίΥ.ΙΝύ 

200ΜΘ/1Μί 

Ξ ΒΤΧΐνΐΑίΧΙΟΜί(ΙΟΔΟ) 

001231 

νίΤΕΡΟΝΕ 

2279501 01 

ΟΙίΥ.ΙΝύ 

ΙΟΟΜΟ/Μί 

Ξ ΒΤΧίνίΑίΧΙΟΜί 

001231 

ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ 






δΤΡυΒΕίΙΝ 

2089402 01 

δΥΡ 

15ΜΟ/5Μί 

Φ ΡίΧ125Μί 

001231 

δΤΡυΒΕίΙΝ 

2089401 01 

ΤΑΒ 

30ΜΟ/ΤΑΒ 

Φ ΒΤΧ20(ΣΕ ΠΛΑΣΤ.ΦΙΛΛ) 

001231 

ρρΕδδυρίί 

2244901 

ΤΑΒ 

5ΜΟ/ΤΑΒ 



ΧΡΙΣΠΑ ΑΛΦΑ ΦΑΡΜ/ΚΗ Α.Ε. 






ΒΙΟΝΟνίίΙΜ 

1686005 01 

ΟΑΡδ 

500ΜΟ/ΟΑΡ 

ΦΒΤΧ12 

951231 

ΒΙΟΝΟνίίΙΜ 

1686001 01 

ϋΡ.Ρϋ.ΙΝύ 

500ΜΟ/νΐΑί 

Φ ΒΤΧίνίΑί 

951231 

ΒΙΟΝΟνίίΙΜ 

1686002 01 

ϋΡ.Ρϋ.ΙΝύ 

ΙΟ/νίΑί 

Φ ΒΤΧίνίΑί 

951231 

ΒΙΟΝΟνίίΙΜ 

1686004 01 

Ρϋ.οΡΑ.δυδ 

250ΜΘ/5Μί 

Φ ΡίΧδΟΜί 

951231 

ίΕΟΡίΕΧΑΜΙΝ 

0270602 01 

ΙΝύ.δΟί 

20ΜΘ/1ΜίΑΜΡ 

Φ ΒΤΧ5ΑΜΡΧ1Μ 

901231 

ίΕΟΡίΕΧΑΜΙΝ 

0270602 01 

ΙΝύ.δΟί 

20ΜΘ/1ΜίΑΜΡ 

Φ ΒΤΧ5ΑΜΡΧ1Μ 

901231 

ίΕΟΡίΕΧΑΜΙΝ 

0270601 01 

ΤΑΒ 

30ΜΟ/ΤΑΒ 

Φ ΒΤΧ20 

901231 

ίΕΟΡίΕΧΑΜΙΝ 

0270601 01 

ΤΑΒ 

30ΜΟ/ΤΑΒ 

Φ ΒΤΧ20 

901231 

ΡΙΟνΑίΕΝ 

0969101 01 

ΤΑΒ 

200ΜΟ/ΤΑΒ 

Φ ΒΤΧ50 

901231 

ΡΙΟνΑίΕΝ 

0969101 01 

ΤΑΒ 

200ΜΘ/ΤΑΒ 

Φ ΒΤΧ50 

901231 

ΡΙΟνΑίΕΝ 

0969102 01 

ΤΑΒ 

400ΜΟ/ΤΑΒ 

Κ ΒΤΧ40 

951231 

ΡΙΟΥΑίΕΝ 

0969102 02 

ΤΑΒ 

400ΜΘ/ΤΑΒ 

Φ ΒΤΧ25 

951231 


Η Διευθύντρια 
ΙΟΥΛΙΑ ΓΙΩΤΑΚΗ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 




